国 4LMCD 
アル グリ ッ ツ プ ( 惨 っ な き 用 つか み 金 具 ) 


アン カー 設置 軽減 ・! 痛 軽 減 ・ Likeebbul ・ 施工 品質 向上 


・ 壁 つなぎ アン カー 設置 の 軽減 。 

・ 施 工 時 の 騒音 、 振 動 軽 減 。 

・ 壁 つなぎ 取付 け 作 業 時 間 の 短縮 。 

・ ア ンカ ー 設 置 時 の 粉塵 被害 を 解消 。 

・ タ イル 上 張替え に よる 色 違 いや 浮き 発生 を 解 六 
・ 足 場 解 体 時 の 合 番 作 業 が 不要 。 

・ 駆 体 仕上 が り 品質 の 向上 。 


対し イイ つつ 株 式 芸 社 


(アル グリ ッ プ S タ イプ ) LM0000 0972 


財 則 


全う 人 き 擬 ッ ト (W1/2) 短 う 8 ぎ 携 放 ッ ト (W1/2) 
ンー 便 っ 8 き 壮 サ ッ ト (W1/2). 


/ 
さ / 
織 き 4 ト (W1/2) 1 ー ] 想 gKy ト (W1/2) 


⑨ 
〇 


MIN 110… MAX 200 
MAX 257 


MIN:110 ~ MAX:200 
MAX: 257 


【 各 部 寸法 】 


【 安 心 の 強度 】 

許容 荷重 4.41kN(450kg) の 
引張 ・ 圧 縮 と も 安全 率 3 倍 以上 。 
( 壁 つ な ぎ 許 容 荷 重 4.41kN) 

【 締 付け トル ク 450kg/cm 設定 】 


(パル コニー) 


アル グリ ッ プ 


「 / 


【S タ イプ 施工 例 】 【L タ イプ 施工 例 1】 【L タ イプ 施工 例 2】 
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國 ア し イ つつ 株 式 会 社 【 備 才 】 
仮設 リー ス 事 業 部 
東京 支店 '〒103-0027 東京 都 中 央 区 日 本 橋 2-3-4( 日 本 橋 プ ラ ザ ビル 14F) 
EL 03-3278-5890 FAX 03-3278-5893 
埼玉 支店 〒350-1156 埼玉 県 川越 市 大 字 中 福 字 上 鬼 窪 916-1 
fEL 049-269-0185 FAX 049-269-0184 
大 阪 支店 '〒541-0043 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 高 肌 橋 4 丁目 4-9( 淀 屋 橋 ダ イ ビ ル ) 
EL 06-7636-2321 FAX 06-6208-3861 
関西 工事 課 〒541-0043 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 高 豚 橋 4 丁目 4-9 (淀屋橋 ダイ ビル ) 
EL 06-7636-2322 FAX 06-6208-3861 


